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2. LCD MONITOR DESCRIPTION 

The LCD MONITOR will contain a main board, an inverter/power board, keypad board , Audio board and 
external power adapter which house the flat panel control logic, brightness control logic and DDC. 

The Inverter board will drive the backlight of panel and the DC-DC conversion. 

The Adapter will provide the 12V DC-power to inverter/power board. 
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3. OPERATING INSTRUCTIONS 

3.1 GENERAL INSTRUCTIONS 

Press the power button to turn the monitor on or off. The other control buttons are located at front panel of the monitor. By 
changing these settings, the picture can be adjusted to your personal preferences. 

- The power cord should be connected. 

- Connect the video cable from the monitor to the video card. 

- Press the power button to turn on the monitor, the power indicator will light up. 


3.2 CONTROL BUTTONS 

- Power Button: 

When pressed, the monitor enters the off mode, and the LED turns blank. Press again to restore normal status. 

- Left / Right Button: 

When the OSD show on screen, Left/Right Button are used to control the monitor functions. Press to switch functions or adjust 
settings. And if the OSD off, Left/Right buttons are used to control the audio volume; 

- Auto Adjust Key: 

The Auto Adjust Key is used to automatically set the H Position, V Position, Clock and Phase. 

- Power Indicator: 

Green — Power On mode. 

Orange — Power Saving mode. 

Blank —Power Off Mode. 


CONTROL Buttons 


A B CD E F 

O® CD o 

Auto Volume Menu LED Power 


A. Menu button 

B. Left buttonA'olume down 

C. Right buttonA^olume up 

D. Auto button/Exit 

E. Indicator light 

F. Power button 

3.3 ADJUSTING THE PICTURE 
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OSD Table: 


Main 

Menu Item 

Main 

Menu Icon 

Sub Menu 

Item 

Sub 

Menu 

Icon 

Description 

Adjust 

Range 

Reset Value 

Luminance 

■m 

Contrast 

3 

Contrast from Digital-register. 

0-100 

Recall Cool 

Contrast Value 

Brightness 


Backlight Adjustment 

0-100 

Recall Cool 

Brightness Value 

Image 

Setup 


— 


Focus 


— 


Adjust Picture Phase to reduce 

Horizontal-Line noise 

0-100 

Do Auto Config 


Clock 




Adjust picture Clock to reduce 

Vertical-Line noise. 

0-100 

Do Auto Config 

Image 

Position 


❖ 


H. Position 


LEI 


Adjust the horizontal position 
of the picture. 

0-100 

Do Auto Config 


V. Position 




Adjust the verticalposition of 
the picture. 

0-100 

Do Auto Config 

Color 

Temp. 




Warm 

N/A 

Recall Warm Color 

Temperature from EEPROM. 

N/A 

The Color 

Temperature will 

be set to Cool. 

The User R/G/B 

value(default is 

100) will not be 

Modified by Reset 

function. 


Cool 

N/A 

Recall Cool Color 

Temperature from EEPROM. 

N/A 

User / Red 


R 

Red Gain from 

Digital-register. 

0-100 

User / Green 

G 

Green Gain Digital-register. 

0-100 

User / Blue 


B 

Blue Gain from 

Digital-register. 

0-100 

Auto 

Config 
(Analog-On 
ly Model) 


n 


Yes 

N/A 

Auto Adjust the H/V Position, 
Eocus and Clock of picture. 

N/A 

N/A 


No 

N/A 

Do not execute Auto Config, 

return to main menu. 

N/A 

N/A 

Input Select 
(Dual-Input 

Model) 


Analog 

N/A 

Select input signal from analog 
(D-Sub) 

N/A 

N/A 

Digital 

N/A 

Select input signal from digital 

(DVD 

N/A 

N/A 

OSD Setup 


OSD 


H. Position 




Adjust the horizontal position 

of the OSD. 

0-100 

50 


V. Position 


□ 


Adjust the verticalposition of 

the OSD. 

0-100 

50 

OSD Timeout 


0 


Adjust the OSD timeout. 

10-120 

10 
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Language 

1 

© 

1 

English 

N/A 

Set OSD display language to 
English. 

N/A 

The Eanguage will 
be set to English. 


Deutsch 

N/A 

Set OSD display language to 

German. 

N/A 

Eran9ais 

N/A 

Set OSD display language to 

Erench. 

N/A 

Espanol 

N/A 

Set OSD display language to 
Spain. 

N/A 

Italiano 

N/A 

Set OSD display language to 

Italian. 

N/A 


N/A 

Set OSD display language to 
Simplified Chinese. 

N/A 

Information 


H 


Information 

N/A 

Show the resolution, H/V 
frequency and input port of 
current iput timing. 

N/A 

N/A 

Reset 


R^] 


Yes 

N/A 

Clear each old status of 

Auto-configuration and set the 
color temperature to Cool. 

N/A 

N/A 


No 

N/A 

Do not execute reset, return to 

main menu. 

N/A 

N/A 

Exit 


[KIT 


N/A 

N/A 

Exit OSD 

N/A 

N/A 
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4. Input/Output Specification 
4.1 Input Signal Connector 

4.1.1 Analog D-SUB Connector 


PIN NO. 

DESCRIPTION 

PI N NO. 

DESCRIPTION 

1. 

Red 

9. 

+5V 

2. 

Green 

10 . 

Detect Cable 

3. 

Blue 

11. 

NC 

4. 

Ground 

12 . 

DDC-Serial Data 

5. 

Ground 

13. 

H-Sync 

6. 

R-Ground 

14. 

V-Sync 

7. 

G-Ground 

15. 

DDC-Serial Clock 

8. 

B-Ground 



VGA connector layout 


/■ \ 

o ■. •. ■. ■. •.;| o 

.. _ > 



4.1.2 DVI-D Connector 

DVI-D Connector to be compliant to the latest DVI-DDWG specification version available. 


Pin 

Meaning 

Pin 

Meaning 

Pin 

Meaning 

1 

TMDS Data2- 

9 

TMDS Datal- 

17 

TMDS DataO- 

2 

TMDS Data2-I- 

10 

TMDS Datal + 

18 

TMDS Data0+ 

3 

TMDS Data 2/4 

Shield 

11 

TMDS Data 1/3 Shield 

19 

TMDS Data 0/5 Shield 

4 

not connected 

12 

not connected 

20 

not connected 

5 

not connected 

13 

not connected 

21 

not connected 

6 

DDC Clock 

14 

-I-5V Power 

22 

TMDS Clock Shield 

7 

DDC Data 

15 

Ground 

23 

TMDS Clock- 

8 

Analogue Vertical 
Sync 

16 

Hot Plug Detect 

24 

TMDS Clock-p 
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4.2 Factory Preset Display Modes 


VESA MODES 



Horizontal 

Vertical 


Mode 

Resolution 

Total 

Nominal 

Frequency 

+/- 0.5kHz 

Sync 

Polarity 

Nominal 

Freq. 

+/- 1 Hz 

Sync 

Polarity 

Nominal Pixel 

Clock 

(MHz) 

VGA 

640x480 @60Hz 

800 X 525 

31.469 

N 

59.940 

N 

25.175 

640x480 @72Hz 

832 X 520 

37.861 

N 

72.809 

N 

31.500 

640x480 @75Hz 

840 X 500 

37.500 

N 

75.00 

N 

31.500 

SVGA 

800x600@56Hz 

1024 X 625 

35.156 

N/P 

56.250 

N/P 

36.000 

800x600 @60Hz 

1056 X 628 

37.879 

P 

60.317 

P 

40.000 

800x600 @72Hz 

1040 X 666 

48.077 

P 

72.188 

P 

50.000 

800x600 @75Hz 

1056x625 

46.875 

P 

75.000 

P 

49.500 

XGA 

1024x768 @60Hz 

1344x806 

48.363 

N 

60.004 

N 

65.000 

1024x768 @60Hz 

1312x813 

48.78 

N 

60.00 

N 

64.000 

1024x768 @70Hz 

1328x806 

56.476 

N 

70.069 

N 

75.000 

1024x768 @72Hz 

1304x798 

57.515 

P 

72.074 

P 

75.000 

1024x768 @75Hz 

1328x804 

60.200 

N 

74.90 

N 

80.000 

1024x768 @75Hz 

1312x800 

60.023 

P 

75.029 

P 

78.750 

XGA 

1152x864@75Hz 

1600x900 

67.50 

P 


P 

108.000 

SXGA 

1280xl024@60Hz 

1688x1066 

63.981 

P 

60.020 

P 

108.000 

1280xl024@75Hz 

1688x1066 

79.976 

P 

75.025 

P 

135.000 

IBM MODES 



Horizontal 

Vertical 


Mode 

Resolution 

Total 

Nominal 

Frequency 

+/- 0.5kHz 

Sync 

Polarity 

Nominal 

Freq. 

+/- 1 Hz 

Sync 

Polarity 

Nominal 

Pixel 

Clock 

(MHz) 

DOS* 

720x400 @70Hz 

900 X 449 

31.469 

N 

70.087 

P 

28.322 

DOS** 

640x400 @70Hz 

800 X 449 

31.469 

N 

70.087 

P 

25.175 

MAC MODES 

VGA 

640x480 @67Hz 

864x525 

35.000 

N 

66.667 

N 

30.240 

SVGA 

832x624® 75Hz 

1152x667 

49.725 

N 

74.551 

N 

57.2832 
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4.3.1 Input Requirements 
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PARAMETER 

RANGE 

CONDITION 

Input AC Voltage 

100 to 240VAC RMS 

Universal input full range 

Input Frequency 

60Hz @ lOOVAC to 50Hz @ 
240VAC 


Input Current 

Less than 2.0 Amps RMS 

Input voltage 100 VAC RMS ; 60 Hertz. Parameter 
must be reached within 3 seconds of tum-on. 

Less than 1.0 Amps RMS 

Input voltage 220 VAC RMS ; 50 Hertz. Parameter 
must be reached within 3 seconds of tum-on. 

Input Power 

Less than 75 Watts 


Power factor > 0.5 

Input voltage 120 VAC RMS ; 60 
Hertz 


Inrush Current 

Less than 30 A peak 

Input voltage 100 VAC RMS ; 60 Hertz at all 

Phase(0, 90, 180, 270 degree) 

Less than 50 A peak 

Input voltage 240 VAC RMS ; 50 Hertz at all 

Phase(0, 90, 180, 270 degree) 

Input Fusing 

Fuse should be located internal to the 
adapter, easily accessible when the 
cover is removed 

Fuse must be UL/CSA approved. Fuse value must no 
have to change for 115 VAC or 230 VAC operation 

Leakage Current 

Less than 3.5 mA 

Input voltage 240 Volts RMS ; 50 Hertz 

Hi-Pot 

Primary to secondary 

L5KVAC for 1 Minute(leakage current 10mA) 
L8KVAC for 1 Minute(leakage current 10mA) 
3.0KVAC for 1 Minute(leakage current 10mA) 
without Y-cap & Coupling cap. 

Primalry to Safety Ground 

L5KVAC for 1 Minute(leakage current 10mA) 
L8KVAC for 1 Minute(leakage current 10mA) 


4.3.2 Output Requirements 


PARAMETER 

RANGE 

CONDITION 

DC Out 

12VDC + 5% 

Min OA Max 3.75A 

Load Regulation 

12.0V(12.12V) + 5% 

11.4 to 12.6VDC 

Dynamic Load 
Regulation 

Any frequency up to 250Hz(duty 

50%) 

±5% for 10% to 100%, 100% to 10% load change for 

-i-12Vdc 

Ripple & noise 

nOmVpp at 12VDC 

Input voltage : 100VAC at 60Hz 240VAC at 50Hz 
* Ripple and noise are measured. 

Output current 
protection 

less than 7.0A, more than 12.0A 

at 12.0VDC 

Current exceeds maximum rateing more than 20% 

Leakage Current 

Less than 0.25 mA 

Input voltage 100 Volts RMS ; 50 Hertz 


Less than 0.5 mA 

Input voltage 240 Volts RMS ; 50 Hertz 
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4.4 PANEL SPECIFICATION 

4.4.1 Panel Feature 

-High contrast ratio, high aperture structure 

-TN(Twisted Nematic) mode 

-Wide viewing angle 

-High speed response 

-SXGA(1280 X 1024 pixels) resolution 

-Low power consumption 

-2 dual CCFTs(Cold Cathode Fluorescent Tube) 

-DE(Data Enable) mode 
-COMPACT SIZE DESIGN 


4.4.2 Display Characteristics 


Items 

Specification 

Unit 

Display Area 

337.92(H) X 270.336(V) 

mm 

Driver element 

a-Si TFT active matrix 


Display color 

16.2M 

Colors 

Number of pixels 

1280 X 1024 

pixel 

Pixel Arrangement 

RGB vertical stripe 


Pixel pitch 

0.264(H) X 0.264(W) 

mm 

Display Mode 

Normally White 



4.4.3 Optical Characteristics 

The optical characteristics are measured under stable conditions at 25°C (Room Temperature): 


Item 

Symbol 

Conditions 

Min. 

Typ. 

Max. 

Unit 

Note 

Contrast Ratio 
(Center of screen) 

GR 

Normal 

0=0 

0=0 

Viewing 

Angl e 

250 

450 

- 



Response 

Time 

Rising 

Tr 

- 

4 

5 

msec 


Falling 

Tf 

- 

12 

20 

Luminance of White 
(Center of screen) 

YL 

200 

260 

- 

Cd/m2 


Color 

Chromaticity 
(CIE 1931) 
Coordinates (CIE) 

Rx 

Typ. 

-0.03 

0.64 

TYP. 

+0.03 



Ry 

0.34 


Gx 

0.29 


Gy 

0.61 


Bx 

0.14 


By 

0.07 


Wx 

0.31 


Wy 

0.33 


Brightness Uniformity 

[%] 


75 

80 

- 
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4.4.4 Parameter guide line for CCFL Inverter 

INVERTER MAX BRINGTHNESS (Vadj:5.0v), LOAD=120KnX4(ROOM TEMPERATURE 25°C ±4°C) 


ITEM 

SYMBOL 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

REMARK 

Input voltage 

Vin 

10.8 

12 

13.2 

V 


Input current 

lin 


2250 

2500 

mA 

FOR 4 LOAD 

Output Current 

lout 

6.0 

6.5 

7.0 

mA 

FOR 1 LOAD 

Frequency 

F 

50.0 

55.0 

60.0 

KHZ 

FOR 1 LOAD 

H.V open 

Vopen 

1450 

1600 

1750 

Vrms 

NO LOAD 

H.V Load 

Vload 

710 

810 

910 

Vrms 

RL=120KQ 

Start voltage 

Vst 

1650 

1750 

1850 

Vrms 

RL=CCFL 

Protect delay time 

PDT 

0.4 

1 

4 

Sec 



INVERTER MIN BRINGTHNESS (Vadj:0.0v), LOAD=120KQX4(ROOM TEMPERATURE 25°C iTU) 


ITEM 

SYMBOL 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

REMARK 

input voltage 

Vin 

10.8 

12 

13.2 

V 


input current 

lin 


660 

750 

mA 

FOR 4 LOAD 

Output Current 

lout 

3.0 


4.0 

mA 

FOR 1LOAD 

Frequency 

F 

50.0 

55.0 

60.0 

KHZ 

FOR 1 LOAD 

H.V open 

Vopen 

1450 

1600 

1750 

Vrms 

NO LOAD 

Start voltage 

Vst 

1650 

1750 

1850 

Vrms 

RL=CCFL 

H.V Load 

Vload 

350 

450 

550 

Vrms 

RL=120KQ 
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Remark: 

1) MCU initialize. 

2) Is the EEprom blank ? 

3) Program the EEprom by default values. 

4) Get the PWM value of brightness from EEprom. 

5) Is the power key pressed ? 

6) Clear all global flags. 

7) Are the AUTO and SELECT keys pressed ? 

8) Enter factory mode. 

9) Save the power key status into EEprom. 

Turn on the LED and set it to green color. 

Scalar initialize. 

10) In standby mode ? 

11) Update the life time of back light. 

12) Check the analog port, are there any signals coming ? 

13) Does the scalar send out a interrupt request ? 

14) Wake up the scalar. 

15) Are there any signals coming from analog port ? 

16) Display "No connection Check Signal Cable" message. And go into standby mode after 
the message disappear. 

17) Program the scalar to be able to show the coming mode. 

18) Process the OSD display. 

19) Read the keyboard. Is the power key pressed ? 
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5.3 Electrical Block Diagram 
5.3.1 Main Board 
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Inverter Block Diagram 


Vin_► 

Buck Connector 


Parallel-re sonant 

inverter 




i 


1 

f 


Driver 



D im m ing 

control 


C ircuit 



(PWM) 


(D □ D ) 



Page 20 of 61 









LM-729 Service Manual 


Rev: A 


Power Block Diagram 


PWPC7425A3 INTERNAL POWER CIRCUIT BLOCK DIAGRAU 
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6. Schematic 


6.1 Main Board 
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CONNECTOR for PANEL 


on 


C75*- 
loouF/iev I 


3 TCON_OSP«— 


on 1/16W 


R73 

\0Q 1/16W 


TCON_ROE ^ 
TCON_RSP2 0 
TCON_RCLK < 


TCON_EPOL O 
TCON_LP O 
TCON_ESP << 


.K_RS_N «- 
-K_RS_P <<- 


CONNECTOR BOP 


OCLK RS N 


OCLK Hy P 


Rev: A 



AOC 

ntie 

Panel Interface(RSDS) 






aize 

B 

Document Number 
gm5126 

^ev 

A 

3ate: 

D n n, n D 22,2003_ 

Sheet 


ot 

8 
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+5V<1- 


C125 


7 

GND 


US 

VIN VOUT 
ADJ 

AIC1084-33CE 


+3V3 


A 


< R116 
/1KD 1/16W 


C124 

O.luF/ISV 


y R118 V 

> 1.5KQ 1/16W GND 


QND 


C126 

lOOuF/ieV 


+2V5 



CN601 

6P PLUG R/A 



AOC 

Title 

Power 






size 

B 

Document Number 
gm5126 

^ev 

A 

Date: 

D D D , D □ 22, 2003_ 

Sheet 


of 

8 
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6.2 AUDIO Board 
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GND 


GND 


GND 


GND 
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6.3 Key Board 



CN9 



GND 


7 

GND 


Rev: A 


SOT-23 


□ 

□ 

□ □ 

□ □ 


+3V3 


A 



R95 4.7Kn 1/16W 


RP2 

10K|] 1/16W 


AOC 

ritie 

Keypad 






Size 

B 

Document Number 
gm5126 

Sev 

A 

3ate: 

D □ D , D D 22, 2003_ 

Eheet 


of 

8 
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6.4 Inverter/Power Board 
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R920 C920 
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Q203 51*431 DY-T1 


ITT 

^C2 

25V 0.1 


J 


10KO 


_y Q2 

-L DT 




1 ' 


Q204 SI4431DV-T1 




ft 


SR24 TRL211B 


~~\z 02"’ — 

6W luF 


1' 


C215 

22dF/3KV 


> R225 

S 2K0 

R226 5 

2(<0 V16V\^ 


C213 

0.22uF/10 

OV 





-C 2 
-C 3 
-C 4 


CN202 


T 


r" 



R234 
9100 1. 

^NAA 


R236 

8200 
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7. PCB Layout 

7.1 Main Board 
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7.2 Inverter/Power Board 



o 715Llf03^rD 


o 




••o 



V 


\ 

im 



I pP _ 

emr MB 



I 

e 

O I 
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7.3 Keypad Board and Audio board 
1. Keypad Board 


Rev: A 
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2.Audio Board 
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TFlWa-iflfl OJDIO 


TF17B»-1I 




in 


in 


in 


7ia.li 

TF17S3-UI 


710. 

TF17B3^ 


^^IdJ|H ^TF17B3-1BR 


71GLll»t^ 
TFr783-lBR HUDIO 


71K1B 
TF1703-1BH 


716L1B 

1F17B3-1BR 


nUDIO 
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8. Maintainability 

8.1 Equipments and Tools Requirement 

1. ) Voltmeter. 

2. ) Oscilloscope. 

1. ) Pattern Generator. 

2. ) DDC Tool with a IBM Compatible Computer. 

3. ) Alignment Tool. 

4. ) LCD Color Analyzer. 

5. ) Service Manual. 

6. ) User Manual. 
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8.2 Trouble Shooting 
8.2.1 Main Board 
1.NO SCREEN APPEAR 



Note: 1. if Replace “MAIN-BOARD” , Please re-do “DDC-content” programmed & “WHITE-Balance”. 


2. if Replace “Power Board” only, Please re-do “ WHITE-Balance” 
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2.PANEL-POWER CIRCUIT 
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3.INVERTER Control Relative Circuit 


Measured the inverter connector CN11 

pin 2 on/off control=5V (on) 

pin4 PWM signal control dim 0V-5V 


NG, still no screen 


NG 


Check the Bklt-On relative circuit, R113, R115, R117, 

In normal operation, when LED =green, 

R405 Bklt-On should =5 v. 

If Bklt-On no-response when the power switch turn on-off. 
Replace U4 GM5126/2126 


Replace Power board to new-one, and 


Check the screen is normal ?? 


NG 


Replace Power board 
& Re-do white balance 


OK 
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4.U4-DATA OUTPUT 
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8.2.2 Power/Inverter Board 


Rev: A 


1.) No power 
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Rev: A 


2.) W / LED , No Backlight 
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8.2.3 KeyPad Board 


Rev: A 



Page 42 of 61 




Rev: A 


LM-729 Service Manual 

9. White-Balance, Luminance adjustment 

Approximately 30 minutes should be allowed for warm up before proceeding white balance adjustment. 


Before started adjust white balance ,please setting the Chroma-7120 MEM. channel 1 to 6500 color, MEM. channel 2 to 
7800 color, ( our 6500 parameter is x = 313 diO, y = 329 dlO, Y = 200 dlO cd/m^’ 

7800 parameter is x = 296 ±10, y = 311 ±10, Y = 200 ±10 cd/m^) 

How to setting MEM.channel you can reference to chroma 7120 user guide or simple use “ SC” key and “ NEXT” key to 
modify xyY value and use “ID” key to modify the TEXT description 

Following is the procedure to do white-balance adjust 

Press MENU button during 2 seconds along with plug Power core will activate the factory mode, then MCU will do 
AUTO LEVEL automatically. Meanwhile press MENU the OSD screen will located at left top of panel. 


I. Bias adjustment ; 


1. set the contrast 




to 70. 




2. adjust the Brightness to 90. 

II. Gain adjustment ; 

Move cursor to “-Eactory-” and press MENU key 
a. adjust 6500 color-temperature 

1 Switch the chroma-7120 to RGB-mode (with press “MODE” button ) 

2 switch the MEM.channel to Channel 01 ( with up or down arrow on chroma 7120 ) 

3 The Icd-indicator on chroma 7120 will show X = 313 ±10, y = 329 ±10, Y = 200 ±5cd/m^ 

4 Adjust the RED on OSD window until chroma 7120 indicator reached the value R=100 

5 adjust the GREEN on OSD, until chroma 7120 indicator reached G=100 

6 adjust the BLUE on OSD, until chroma 7120 indicator reached B=100 

7 repeat above procedure (item 4,5,6) until chroma 7120 RGB value meet the tolence =100±2 

8 Press Exit on OSD window to save the adjustment result 


b. adjust 7800 color-temperature 

9 Switch the chroma-7120 to RGB-mode (with press “MODE” button ) 

10 switch the MEM.channel to Channel 02 ( with up or down arrow on chroma 7120 ) 

11 The Icd-indicator on chroma 7120 will show x = 296 ±10, y = 311 ±10, Y = 200 ±5 cd/m^ 

12 Adjust the RED on OSD window until chroma 7120 indicator reached the value R=100 

13 adjust the GREEN on OSD, until chroma 7120 indicator reached G=100 

14 adjust the BLUE on OSD, until chroma 7120 indicator reached B=100 

15 repeat above procedure (item 12,13,14) until chroma 7120 RGB value meet the tolence =100±2 

16 Press Exit on OSD window to save the adjustment result 

Turn the POWER-button off to on to quit from factory mode. 
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10. EDIT Content 
A. D-SUB Connector (Analog) 



xO 

xl 

x2 

x3 

x4 

x5 

x6 

x7 

x8 

x9 

xA 

xB 

xC 

xD 

xE 

xF 

0 

00 

FF 

EF 

FF 

FF 

FF 

FF 

00 

05 

E3 

84 

A7 

OB 

95 

OD 

00 

16 

ID 

OD 

01 

03 

68 

22 

IB 

78 

2A 

CD 

F5 

A3 

57 

4A 

9C 

23 

32 

11 

4F 

54 

W 

EF 

00 

81 

80 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

48 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

BC 

34 

00 

98 

51 

00 

2A 

40 

10 

90 

64 

13 

00 

54 

OE 

11 

00 

00 

IE 

00 

00 

00 

FF 

00 

31 

32 

33 

80 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

30 

31 

32 

33 

00 

00 

00 

FD 

00 

37 

96 

4B 

IE 

53 

OE 

00 

OA 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

00 

00 

00 

FC 

112 

00 

41 

4F 

43 

20 

4C 

4D 

37 

32 

39 

OA 

20 

20 

20 

00 

23 


Note: Byte OC, OD, OE, OF means Serial No. Byte 10, 11 means Manufaeture Time. Byte 7F means eheeksum 

B. DVI Connector (Digital) 



xO 

xl 

x2 

x3 

x4 

x5 

x6 

x7 

x8 

x9 

xA 

xB 

xC 

xD 

xE 

xF 

0 

00 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

00 

05 

E3 

84 

A7 

OB 

95 

OD 

00 

16 

ID 

00 

01 

03 

80 

22 

IB 

78 

2A 

OO 

F5 

A3 

57 

4A 

9C 

23 

32 

11 

4F 

54 

H!' 

EF 

00 

81 

80 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

48 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

BC 

34 

00 

98 

51 

00 

2A 

40 

10 

90 

64 

13 

00 

54 

OE 

11 

00 

00 

IE 

00 

00 

00 

FF 

00 

31 

32 

33 

80 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

30 

31 

32 

00 

00 

00 

00 

FD 

00 

37 

96 

4B 

IE 

53 

OE 

00 

OA 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

00 

00 

00 

FC 

112 

00 

41 

4F 

43 

20 

4C 

4D 

37 

32 

39 

OA 

20 

20 

20 

00 

08 


Note: Byte OC, OD, OE, OF means Serial No. Byte 10, 11 means Manufacture Time. Byte 7F means checksum 
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Rev: A 



ALPC78QA5 

ALnOB[AFD 

1 

PCS 


chczsokaa: 

awEPSLCNKm:^ 

1 

PCS 


ospam/Q 

Cn^iSlSlCNBCAFD 

1 

PCS 


KEPC780KB6 

KEY Km) 

1 

PCS 


PVK7425B3 

pQ/mKm) 

1 

PCS 


12L4D8 4 

SPdOQPBd 

1 

PCS 


15L5851500 

MINEEW^ 

1 

PCS 


15L5908 1 

ffiAKET 

1 

PCS 


26L 800504 7 

BTOIE 

1 

PCS 


33L4542 OM L 

blticnfln: 

1 

PCS 


33L4M3 1 

LBNS-PQ/El 

1 

PCS 


33L4545 OM L 

OA012 \BSA. 

1 

PCS 


34LL190BaM B 

ME'/El, 

1 

PCS 


34LL191 OMIB 

FEMIOABR 

1 

PCS 


40L 154501 1 

H - KT OSD LAffiL KR M) 

1 

PCS 


40L 19061530A 

IDLAffiL 

1 

PCS 


40L 459615 lA 

LM29 OOICNLAffiL 

1 

PCS 


40L 575 62 

TO399 LAffiL 

1 

PCS 


41L 68615 4B 

103 99 CARD 

1 

PCS 


41L780061543A 

QBG 

1 

PCS 


44L3231 15 

WAWStm 

2 

PCS 


44L3718 1 

EPS(L) 

1 

PCS 


44L3718 2 

EPS(R) 

1 

PCS 


44L3718615 2A 

CARTCN 

1 

PCS 


45L 76 28 HM 

pe bag for base/MNAL 

1 

PCS 


45L 88500 1 

PE B^ 

0 

PCS 


45L 88500 2 

PE B^ 

0 

PCS 


45L 88606 S 

PE B^RRBASE 

1 

PCS 


45L 88607 

PE B^KRMNlOl 

1 

PCS 


45L 88609 B 

EFE COVER 

1 

PCS 


45L 88621 4 

PE B^ EORUFT 

1 

PCS 


50L 600 2 

HWIE1 

1 

PCS 


50L 600 3 

HWTF2. 

1 

PCS 


52L 1150 C 

WIIE TAPE 

10 

CM 


52L 1207 A 

TAPE 

1 

PCS 


52L 1208 A 

TAPE 

3 

PCS 


52L 1210602 

guvER 

1 

PCS 


52LJ6020 1 

PBDIBCT HIM 

0 

PCS 


52LJ6025 11522 

MIAR 

1 

PCS 
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5216025 11523 

MIAR 

1 

PCS 


52L6025 11587 

MIAR 138X144 

1 

PCS 


52L6025 11588 

MIAR 120X100 

1 

PCS 


70U600615 7A 

CDMNLAL 

1 

PCS 


71L 100 21 

CEFE 

1 

PCS 


71L 100 22 

MS SH 23*12*3 

1 

PCS 


85L 635500 

SHELD 

1 

PCS 


89L 173 56 8 

AinOCAaE ISOOnmaA: 

1 

PCS 


89L 173U5 28 

SIGNAL CASE 

1 

PCS 


89L 176 30 12 

EEC CASE SOP lOOrm 

1 

PCS 


89L 176 50 4 

EPC 

1 

PCS 


89U745GA 2 

SIGNAL CASE 

1 

PCS 


89L404AL8NIS 

PO/ERCLFD 

1 

PCS 


95LJ8014 4 7 

EAEMSS 

1 

PCS 


95LJ8014 16 4 

EAEMSS 

1 

PCS 


95LJ8021 12 1 

EAEMSS 12P 60rm 

1 

PCS 


ML 130 6120 

SCREWEERPL/NF 

1 

PCS 


ML 140 10120 

SCREWMXIO 

4 

PCS 


ML 330 4128 

SCREWMM 

1 

PCS 


MU130 6128 

SCREW 

4 

PCS 


MU130 6128 

SCREW 

4 

PCS 


MU130 6128 

SCREW 

4 

PCS 


MU140 6128 

SCREW4>6 

1 

PCS 


MU430 6128 

SCREWM>6 

2 

PCS 


aL 330 8120 

SCREW3X8rm 

3 

PCS 


aLLOSO 8120 

SCREW3X8 N 

7 

PCS 


705L780KB34 28 

CAB T ASS'Y 

1 

PCS 


750LLU70S05 

IXD PANEL M7CES05 

1 

PCS 


W3L4644AM L 

OAERVESA 

1 

PCS 


ALPC780A5 

AinOBCAFD 




ALPC780A5AE 

AinOBCAFD 

1 

PCS 

CMOS 

33L3802 4H 

VAFER4P HOT ANIE 

1 

PCS 

CM02 

33L800914K H 

2*7HNJIAL PCWHOT A 

1 

PCS 

lEOl 

56L616 1 

Tm7496L W ST 

1 

PCS 


90L6059 1 

EEAT SIMC 

1 

PCS 

CM04 

95L8014 3 9 

EAHNESS 

1 

PCS 


ALR:780A5A[ 

AinOBCAFD 




715U133 1 

AinOBCAFD 

1 

PCS 

J201 

95L 90 23 

TINCEAIED 

0 

PCS 

J202 

95L 90 23 

TINCLAIED 

0 

PCS 
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J203 

95L 90 23 

4INC4AIED 

0 

PCS 

J204 

95L 90 23 

4INC4AIED 

0 

PCS 

F207 

61L 60210252T 

CFR1KC1M-5%1/6W 

1 

PCS 

F208 

61L 60210252T 

CFR1KC1M-5%1/6W 

1 

PCS 

F201 

61L 60210352T 

OFR lOK OM- 5% 1/ 6W 

1 

PCS 

F203 

61L 60210352T 

CH110KCIM-5%1/6W 

1 

PCS 

F212 

61L 60222452T 

220BaM5%l/6W 

1 

PCS 

J205 

61L 60247052T 

CFR47CHy[-t-5%l/6W 

1 

PCS 

J206 

61L 60247052T 

CHl47CHy[-t-5%l/6W 

1 

PCS 

P210 

61L 60256252T 

5. 6BaM5%l/6W 

1 

PCS 

F211 

61L 60256252T 

5. 6KQM5%1/6W 

1 

PCS 

EE200 

71L 55 9 T 

CEFE FF ffiAD FH3. 5*6^0. 

1 

PCS 

C204 

64L701J4740Ar 

0. 47uF 50V 

1 

PCS 

C206 

64L701J4740Ar 

0.47uF 50V 

1 

PCS 

C211 

65L 444101 54 

100 PF 10%50VY5P 

1 

PCS 

C212 

65L 444101 54 

100 PF 10%50VY5P 

1 

PCS 

C214 

65L 444102 54 

lOOOPF 10% 50V CMMC 

1 

PCS 

C215 

65L 444102 54 

lOOOPF 10% 50V CMMC 

1 

PCS 

C203 

65L 444104 34 

0.14F Z5U 50V 

1 

PCS 

C213 

65L 444104 34 

0.14F Z5U 50V 

1 

PCS 

C201 

67L 305471 34 

4704F 16V 

1 

PCS 

C202 

67L 305471 34 

4704F 16V 

1 

PCS 

C205 

67L 305471 34 

4704F 16V 

1 

PCS 

C207 

67L 305471 34 

4704F 16V 

1 

PCS 

C208 

67L 305471 34 

4704F 16V 

1 

PCS 

C209 

67L 309109 74 

1.04F -t-20% 50V 

1 

PCS 

C210 

67L 309109 74 

1.04F -t-20% 50V 

1 

PCS 


CEPC780KAA: 

dMFPgCNBCAFD 




AC780KAA: 

MENBCAFD 

1 

PCS 

m 

19L 553 6 


1 

PCS 

CMl 

33LJ800912L H 

tPA[IR2*6P 

1 

PCS 

as60i 

3348022 14 H 

HNEALER 

1 

PCS 


3348027 16 

WBR 16HN2. OrmnP 

1 

PCS 


404 457624 IB 

CPU T AFTT. 

1 

PCS 


404 45762412A 

(HC LAffiU 

1 

PCS 


514 6 4501 

RTV 

3 

G 

U5 

56U133 42AM 

M9001144- 70 

1 

PCS 

CM 

884 35315EH^ 

DSLB 15HN 

1 

PCS 

CM 

884 35424F IB 

EVIDaM424P 

1 

PCS 


904 372 1 

tEA4 SIMC 

1 

PCS 
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XL 

93L 22 53 

CreSTAL 14. 318MfeH:-49U 

1 

PCS 


AaBOKAA: 

M1NBCA8D 



as5 

33L8019 30 

WFR EHL2- 30S 0. 5SH SM 

1 

PCS 

CM 

33L8019 50 

ai^SB3iai50P 

1 

PCS 

m 

56L 562 37 

aS5126 

1 

PCS 

IB 

56L 563 25 

Aa084r33CETO-252 

1 

PCS 


56L 566 12 

pomi 

1 

PCS 

ID 

56L 585 7 

RI9164r 25CL 

1 

PCS 

U7 

56U133 33 

M4a6-M6r 

1 

PCS 

u 

56U133 34 

M4C92-VM6r SNT 

1 

PCS 

IE 

56U133 34 

M4C92-VM6r SNT 

1 

PCS 

LB 

56L4LV: 14 P 

74L\a4ADr 

1 

PCS 

(5 

57L417 4 

R\ffiS3904/PH U PS-SMI 04 

1 

PCS 

FP2 

61L 125103 8 

CH P AR 8P4R lOlOM-t- 5 

1 

PCS 

EBL 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

FEE 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

EB3 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL14 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL18 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

F219 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P223 

6119603000 

CH PR OCHVT-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

F26 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

R39 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

mi 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P59 

6119603000 

CH PR OCHVT-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

R72 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

R73 

6119603000 

CH PR OCHVT-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

R76 

6119603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RLO 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

RL5 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

RL6 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

RL7 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

RL8 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F24 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F27 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P5 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

re 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

re 

6119603101 

CH PR 100 CHH-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

RL17 

6119603102 

CH PR IK OM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

8233 

6119603102 

CH PR IK CIM+‘ 5% 1/ 16W 

1 

PCS 
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m 

61LX)603102 

CH PR IK OM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P51 

61LX)603102 

CH PR IK OM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RLl 

61LX)603103 

CH PR lOK CHM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

RL2 

61LX)603103 

CH PR lOK OM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F20 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P201 

61LX)603103 

CH PR lOK OM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F21 

61LX)603103 

CH PR lOK OM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P225 

61LX)603103 

CH PR lOK OM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F230 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P231 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F232 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

R3 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

R33 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P53 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P56 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

P57 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

B64 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

B65 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

B66 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

rev 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

R70 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

R71 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

re4 

61LX)603103 

CH PR lOK HM-t- 5% 1/16 

1 

PCS 

F200 

61LX)603104 

CH PR lOOK HM-t- 5% 1/1 

1 

PCS 

F203 

61LX)603104 

CH PR lOOK HM-t- 5% 1/1 

1 

PCS 

R34 

61LX)603202 

CH PR 2K HM- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

R35 

61LX)603202 

CH PR 2K HM- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P52 

61LX)603220 

CH PR 22 HM- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P54 

61LX)603220 

CH PR 22 HM- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P55 

61LX)603220 

CH PR 22 HM- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P86 

61LX)603302 

CH PR 3K HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL 

61LX)603470 

CH PR 47 HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL3 

61LX)603470 

CH PR 47 HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL4 

61LX)603470 

CH PR 47 HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL9 

61LX)603470 

CH PR 47 HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P2 

61LX)603470 

CH PR 47 HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P28 

61LX)603470 

CH PR 47 HM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

RL13 

61LX)603472 

CHPR4. 7K HM-t- 5%1/1 

1 

PCS 

RL15 

61LX)603472 

CHPR4. 7K HM-t- 5%1/1 

1 

PCS 

R32 

61LX)603472 

CHPR4. 7K HM-t- 5%1/1 

1 

PCS 
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M6 

61LX)603472 

CHPR4. 7K OM-t- 5%1/1 

1 

PCS 

R38 

61LX)603750 

CH PR 75 CHV4- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

mo 

61LX)603750 

CH PR 75 OM- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P29 

61LX)603750 9F 

75CHy[l% 

1 

PCS 

R30 

61LX)603750 9F 

75CHy[l% 

1 

PCS 

R31 

61LX)603750 9F 

75CHy[l% 

1 

PCS 

EBLS 

61LX)805000 

CHP OOMl/lOW 

1 

PCS 

EB16 

61LX)805000 

CHP OOMl/lOW 

1 

PCS 

EBLV 

61LX)805000 

CHP OOMl/lOW 

1 

PCS 

ao 

65LX)603103 32 

0. 01lF-t-10%50VX7R 

1 

PCS 

ai 

65LX)603103 32 

0. 01lF-t-10%50VX7R 

1 

PCS 

a4 

65LX)603103 32 

0. 011F+10%50VX7R 

1 

PCS 

as 

65LX)603103 32 

0. 01lF-t-10%50VX7R 

1 

PCS 

C7 

65LX)603103 32 

0. 01lF-t-10%50VX7R 

1 

PCS 

G8 

65LX)603103 32 

0. 01lF-t-10%50VX7R 

1 

PCS 

ai9 

65LX)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

a2 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

a2i 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

a24 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

a25 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

av 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C201 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C24 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G5 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C27 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C28 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C29 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C30 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C31 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C32 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C33 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C34 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C37 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C38 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C39 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

GW 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G41 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G42 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G43 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G14 

6516603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 
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G15 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G16 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G47 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C5 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C50 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C51 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C52 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C53 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C54 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C55 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C58 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C59 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

CE 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

(EO 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

CEl 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

CE2 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

CE5 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C71 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

C72 

6511)603104 12 

0. IIF -t-10%16VX7R 

1 

PCS 

G83 

6511)603104 32 

CHP 0. IIF 50VX7R 

1 

PCS 

G84 

6511)603104 32 

CHP 0. IIF 50VX7R 

1 

PCS 

G85 

6511)603104 32 

CHP 0. IIF 50VX7R 

1 

PCS 

G88 

6511)603104 32 

CHP 0. ICF 50VX7R 

1 

PCS 

G96 

6511)603104 32 

CHP 0. IIF 50VX7R 

1 

PCS 

G97 

6511)603104 32 

CHP 0. ICF 50VX7R 

1 

PCS 

G98 

6511)603104 32 

CHP 0. ICF 50VX7R 

1 

PCS 

G82 

6511)603104 37 

CHP 0. IIF 50VY5V 

1 

PCS 

(E8 

6511)603509 31 

CHP 5PF-t-0. 5PF 50V NO 

1 

PCS 

CE9 

6511)603509 31 

CHP 5PF-t-0. 5PF 50V NO 

1 

PCS 

ail 

67L 312101 3 

SMD lOOCF -t-20% 16V 

1 

PCS 

ai7 

67L 312101 3 

SMD lOOlF -t-20% 16V 

1 

PCS 

a20 

67L 312101 3 

SMD lOOlF -t-20% 16V 

1 

PCS 

a26 

67L 312101 3 

SMD lOOlF -t-20% 16V 

1 

PCS 

C73 

67L 312101 3 

SMD lOOlF -t-20% 16V 

1 

PCS 

C205 

67L 312109 3 

SMD 1.01F-t-20%16V 

1 

PCS 

C230 

67L 312109 3 

SMD 1.01F-t-20%16V 

1 

PCS 

C231 

67L 312109 3 

SMD 1.01F-t-20%16V 

1 

PCS 

a27 

67L 312220 3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

C23 

67L 312220 3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

C36 

67L 312220 3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 
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om 

67L 312220 

3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

G19 

67L 312220 

3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

C57 

67L 312220 

3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

CM 

67L 312220 

3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

C70 

67L 312220 

3 

SMD221F -t-20% 16V 

1 

PCS 

FP3 

71L 56A301 8K 

300 

1 

PCS 

EB12 

71L 56E221 

CHP Wm 220 CHy[TE201 

1 

PCS 

EBLO 

71L 56ZB01 

CHP Wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

EB18 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

EB19 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

FBI 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

EB5 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

EB6 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

FB7 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

EB8 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

EB9 

71L 56ZB01 

CHP wm 600 CHy[0805 

1 

PCS 

F87 

71L 59G300 

30 

1 

PCS 

F88 

71L 59G300 

30 wm 

1 

PCS 

P89 

71L 59G300 

30 wm 

1 

PCS 

W2 

71L 59G300 

30 wm 

1 

PCS 

¥03 

71L 59G301 

CHP Ml 300(Hy[ 

1 

PCS 

P50 

71L 59G301 

CHP M1300(Hy[ 

1 

PCS 

1169 

71L 59G301 

CHP M1300(Hy[ 

1 

PCS 

R7 

71L 59G301 

CHP M1300(Hy[ 

1 

PCS 

R75 

71L 59G301 

CHP M1300(Hy[ 

1 

PCS 

reo 

71L 59G301 

CHP M1300(Hy[ 

1 

PCS 

1191 

71L 59G301 

CHP M1300CHy[ 

1 

PCS 

1195 

71L 59G301 

CHP M1300(Hy[ 

1 

PCS 

U6 

87L 202 32 

PUCE cow32HN 

1 

PCS 

ZCtt 

93L 39147 

1ZM5V6-GB08 

0 

PCS 

ZC5 

93L 39147 

1ZM5V6-G808 

0 

PCS 

ZDL 

93L 39149 

M15232B W FILL PCVFR 

0 

PCS 

ZC2 

93L 39149 

M15232B W FILL PO/FR 

0 

PCS 

ZC8 

93L 39149 

ML5232B W FILL PCVFR 

0 

PCS 

ZD6 

93L 39149 

ML5232B W FILL PCVFR 

0 

PCS 

ZD7 

93L 39149 

ML5232B W FILL PCVFR 

0 

PCS 

ZC8 

93L 39149 

ML5232B W FILL PCVFR 

0 

PCS 

ZC0 

93L 39149 

ML5232B W FILL PCVFR 

0 

PCS 

ZDL 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

7¥2 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 
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ZC8 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

ZCtt 

93L 39151 

M$Z5248BSNr 

1 

PCS 

ZC6 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

ZD6 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

ZD7 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

ZC8 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

ZC0 

93L 39151 

M$Z5248B-SNr 

1 

PCS 

113 

93L 60230 

B«54aL43) 

1 

PCS 

E9 

93L 60230 

B«54aL43) 

1 

PCS 

114 

93L 64 32 

1L4148 SM) 

0 

PCS 

E20 

93L 64 32 

1L4148 SMD 

0 

PCS 

E21 

93L 64 32 

1L4148 SMD 

0 

PCS 

114 

93L 6432V 

1L4148-GB08 

1 

PCS 

E20 

93L 6432V 

1L4148-GB08 

1 

PCS 

E21 

93L 6432V 

1L4148-GB08 

1 

PCS 

DLO 

93L 6433P 

B5i69-SMr 

1 

PCS 

DLl 

93L 6433P 

BAm-SM: 

1 

PCS 

112 

93L 6433P 

BAmsM: 

1 

PCS 

DLS 

93U004 3 

SS14 

1 

PCS 

116 

93U020 1 S 

GSID 

1 

PCS 


715U100 F 

MiNBCARD 

1 

PCS 


ospamAz 

Cn^iFPSICNBCAFD 




aNPC780A2A[ 

Cn^iFPSICNHAFD 

1 

PCS 

(m)2 

33L3802 2H 

WFR2P ROT ANIE 

1 

PCS 

0^3 

33L3802 2H 

WEER2P HOT ANIE 

1 

PCS 

0^1 

33L3802 4H 

WEER4P HOT ANIE 

1 

PCS 


aNPC780/^ 

Cn^iEPaCNHAFD 




715U131 1 17 

PCB 

1 

PCS 

EB301 

71L 55 9 T 

OEE FF ffiAD PH3. 5*6^0. 

1 

PCS 

EB302 

71L 55 9 T 

OEE FF ffiAD FH3. 5*6^0. 

1 

PCS 

EB303 

71L 55 9 T 

OFF FF ffiAD FH3. 5*6^0. 

1 

PCS 

EB304 

71L 55 9 T 

OEE FF ffiAD FH3. 5*6^0. 

1 

PCS 


KEPC780KB6 

KEY HAFD 




AK780KB6SVr 

KEY BOFD KRT780K SMT 

1 

pcs 


AK780KB6SNr 

KEY HAFDKRT780K 



CMOl 

33LJ8023 8 

VfiEER 8P 2. 5niinSMD SNT 

1 

PCS 

RLOl 

6116603101 

CH PR 100 OM-t- 5% 1/16 

1 

pcs 

RL02 

6116805000 

CHP OOMl/lOW 

1 

PCS 

aoi 

6516805102 32 

CHP lOOOP 50VX7R 0805 

1 

PCS 

ao2 

6516805102 32 

CHP lOOOP 50VX7R 0805 

1 

PCS 
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sv\[01 

77L 604 1 TO 

CHPmr SW 

1 

pcs 

SV\[02 

77L 604 1 TO 

CHPTAT SW 

1 

pcs 

SV\[03 

77L 604 1 TO 

CHPTAT SW 

1 

pcs 

SV\[04 

77L 604 1 TO 

CHPmr SW 

1 

pcs 

SV\[05 

77L 604 1 TO 

CHPTAT SW 

1 

pcs 

EPIOI 

81L 14 4 tL 

MBLO- 1104QiC- C 

1 

PCS 


715U124 1 

KEY HARD 

1 

PCS 


PVK7425B3 

PO/ERBAFD 




PVK7425B3A1 

PO/ERi^'Y KRA 

1 

PCS 


PV¥C7425B3SNr 

PCmii^'Y KRSNT 

1 

PCS 

0^2 

33L3278 3 

3P PLUG BBBXHyjST 

1 

PCS 

aNL02 

33LJ800912A 

tEAIR2*6P 

1 

PCS 

CM09 

33LJ8020 4D E 

OAN4P nP Hf ES’ 

0 

PCS 

CMIO 

33E8020 4D E 

OAN4P nP Hf ES’ 

0 

PCS 

CM09 

33LJ8020 4D PC 

OAN4P nP Hf AES 

1 

PCS 

CMIO 

33E8020 4D PC 

CENN4P nP Hf AES 

1 

PCS 


40L 45762412A 

CHO LAffiL 

1 

PCS 


51L 6 4500 

RIV 

2 

G 

IG902 

56L 139 3 

pa23FY2 w 

0 

PCS 

IG902 

56L 139 3B 

Pa23 Y82 

1 

PCS 

IG901 

56L 379 32 

S(E841D Hf SYSTEM 

1 

PCS 

(J09 

STL 761 6 

2SC5706 nP SANYO 

1 

PCS 

(JIO 

STL 761 6 

2SC5706 nP SANYO 

1 

PCS 

(Jll 

STL 761 6 

2SC5706 nP SANYO 

1 

PCS 

(J12 

STL 761 6 

2SC5706 nP SANYO 

1 

PCS 

rei9 

61L 2J39864B 

0. 39CHy[5%2W 

1 

PCS 

N1901 

61L 58080 W 

8 OMNTIR 

1 

PCS 

reo 3 

61U52M04 64 

100KQM5%2W 

1 

PCS 

G904 

63L 107474 5S 

0.47LF -t- 10% 250VA: 

0 

PCS 

G904 

63L 107474 IE 

0. 47LF -t- 10% 250VA: 

1 

PCS 

G904 

63L 10747410S 

0.47LF -t- 10% 250VA: 

0 

PCS 

C213 

63L210J2242/C 

IM 0. 22LF 250V 

1 

PCS 

C214 

63L210J2242/C 

IM 0. 22LF 250V 

1 

PCS 

C213 

64LL80J224MT 

0. 22LF 160V F79 

0 

PCS 


64LL80J224Aff 

0. 22LF 160V F79 

0 

PCS 

G906 

65L 2KL52 5EB052 

1500 PF 10%2KVY5P 

0 

PCS 

G906 

65L 2KL52 5EB285 

1500 PF 10%2KVY5P 

0 

PCS 

G906 

65L 2KL52 5EB921 

1500 PF 10%2KVY5P 

1 

PCS 

C215 

65L 3J2206EM 

22PF 5%3KVMRArA 

0 

PCS 

C218 

65L 3J2206EM 

22PF 5%3KVMRArA 

0 

PCS 
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C227 

65L 3J2206EM 

22PF 5%3K/MMIA 

0 

PCS 

C229 

65L 3J2206EM 

22PF 5%3K/MMIA 

0 

PCS 

C215 

65L 3J2206Er 

22PF 5%3K/IIK 

1 

PCS 

C218 

65L 3J2206Er 

22PF 5%3K/IIK 

1 

PCS 

C227 

65L 3J2206Er 

22PF 5%3K/IIK 

1 

PCS 

C229 

65L 3J2206Er 

22PF 5%3K/IIK 

1 

PCS 

G901 

65L305M222E2 

2200PF 400VA7250VA: 

0 

PCS 

G902 

65L305M222E2 

2200PF 400VA7 250VA: 

0 

PCS 

G901 

65L305M222E3 

2200PF+ 20°/400VA: W ID 

1 

PCS 

G902 

65L305M222E3 

2200PF+ 20°/400VA: W ID 

1 

PCS 

G901 

65L305M222EM 

2200PF+ 20% 250VA7 400V 

0 

PCS 

G902 

65L305M222EM 

2200PF-t- 20% 250VA7 400V 

0 

PCS 

G913 

65L306M72 2B 

4700PF 400V 20% Yl- (AP 

0 

PCS 

G913 

65L306M722E2 

4700PF -t- 20%400VA: Yl 

1 

PCS 

G922 

67L 215102 3H 

lOOOlF -t-20% 16V 

1 

PCS 

G925 

67L 215102 3H 

lOOOlF -t-20% 16V 

1 

PCS 

G922 

67L 215102 3K 

lOOOlF -t-20% 16V 

0 

PCS 

G925 

67L 215102 3K 

lOOOlF -t-20% 16V 

0 

PCS 

G905 

67L305S10114H 

lOOlF -t-20% 400V 

1 

PCS 

EB901 

71L 55 29 

FEFFIIE 

1 

PCS 

L502 

73L 174 26 LS 

OAMNCHKE 

0 

PCS 

L502 

73L 174 26 Tl 

UM UlIlR0.45niin 

1 

PCS 

L503 

73L 253 91 L 

ODE 01 U TA 

1 

PCS 

L504 

73L 253 91 L 

ODE 01 U TA 

1 

PCS 

L503 

73L 253 91 LS 

CHKE01U SHN 

0 

PCS 

L504 

73L 253 91 LS 

CHKE01U SHN 

0 

PCS 

L201 

73L 253139 L 

CHKE 

1 

PCS 

L202 

73L 253139 L 

CHKE 

1 

PCS 

L201 

73L 253139 LS 

CHKE 

0 

PCS 

L202 

73L 253139 IS 

CHKE 

0 

PCS 

L201 

73L 253139 YS 

CHKE 

0 

PCS 

L202 

73L 253139 YS 

CHKE 

0 

PCS 


8011154 7 IN 

XHMR 

0 

PCS 


8011151 7 IN 

XHMR 

0 

PCS 

PI201 

8011154 7 YS 

XHMR 

1 

PCS 

PI202 

8011151 7 YS 

XHMR 

1 

PCS 

T901 

8011171 2 1 

AAP1CR01 UTA 

0 

PCS 

T901 

8011171 2 T 

XHMR 

1 

PCS 

T901 

8011171 2 LS 

AAP1CR01 USHN 

0 

PCS 

F901 

841 53 1 

ELSE 2A 250V IH 230002 

1 

PCS 
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F901 

84L 

71200 N. 

5.2X20 FIBE 

0 

PCS 

F901 

84L 

71200 SL 

250W2AU1EL FIBE 

0 

PCS 

0^1 

88L 30210K E 

PHINEJAK 

1 

PCS 

EC901 

93L 

50460 8 

mJIE 2Kff06M 

1 

PCS 


705L 780 57 01 

(503 P^Y 

1 

PCS 


705L 780 57 02 

(>901 i^'Y 

1 

PCS 


705L 780 57 15 

E01O/E912 Y 

1 

PCS 


PVK7425B3A1 

PO/ER^'Y KRA 



PI201 

6L 

31502 

1. 5MlH\Er 

2 

PCS 

PI202 

6L 

31502 

1. 5MlH\Er 

2 

PCS 


715U103 D 

PCB 

1 

PCS 

EB399 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

EB0O3 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J201 

95L 

90 23 

TINdAIED 

0 

PCS 

J202 

95L 

90 23 

TINdAIED 

0 

PCS 

J203 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J204 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J205 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J206 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

J207 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J208 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J209 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J210 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

J211 

95L 

90 23 

TINdAIED 

0 

PCS 

J212 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

J901 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

J902 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J903 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J904 

95L 

90 23 

TINdAIED 

0 

PCS 

J905 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J906 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J907 

95L 

90 23 

TINdAIED 

0 

PCS 

J908 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J909 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 

J910 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

J911 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

JL2031 

95L 

90 23 

TINdAIED 

0 

PCS 

JL2032 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

JL2041 

95L 

90 23 

TINOArED 

0 

PCS 

JL2042 

95L 

90 23 

TINOAIED 

0 

PCS 
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rei 7 

61L 17210052T 

100Hy[5%l/4W 

1 

PCS 

F243 

61L 17210252T 

IK CHy[5%l/4W 

1 

PCS 

F244 

61L 17210252T 

IK C1M5%1/4W 

1 

PCS 

rei 8 

61L 17210352T 

OFR lOKQM-t- 5% 1/ 4W 

1 

PCS 

8920 

61L 17247052T 

47CHy[5%l/4W 

1 

PCS 

W22 

61L 17247052T 

47CHy[5%l/4W 

1 

PCS 

reo 8 

61L 17268952T 

6.8C1M5%1/4W 

1 

PCS 

P218 

61L 60210152T 

lOOOM-t- 5%1/6W 

1 

PCS 

F219 

61L 60210152T 

lOOOM-t- 5%1/6W 

1 

PCS 

F232 

61L 60210252T 

CH11KC1M-5%1/6W 

1 

PCS 

F233 

61L 60210252T 

CFR1KCHV4-5%1/6W 

1 

PCS 

F202 

61L 60210352T 

CFR lOK OM- 5% 1/ 6W 

1 

PCS 

F203 

61L 60210352T 

CFR lOK CHV4- 5% 1/ 6W 

1 

PCS 

F204 

61L 60210352T 

CFR lOK OM- 5% 1/ 6W 

1 

PCS 

F222 

61L 60212352T 

12KaM5%l/6W 

1 

PCS 

P223 

61L 60212352T 

12KaM5%l/6W 

1 

PCS 

F238 

61L 60212352T 

12KaM5%l/6W 

1 

PCS 

F239 

61L 60212352T 

12KaM5%l/6W 

1 

PCS 

P210 

61L 60215352T 

15KaM5%l/6W 

1 

PCS 

F211 

61L 60215352T 

15KaM5%l/6W 

1 

PCS 

P220 

61L 60215352T 

15KQM5%1/6W 

1 

PCS 

F221 

61L 60215352T 

15KaM5%l/6W 

1 

PCS 

P214 

61L 60222252T 

2.2K5%1/6W 

1 

PCS 

F215 

61L 60222252T 

2.2K5%1/6W 

1 

PCS 

P201 

61L 60230352T 

30KQM5%1/6W 

1 

PCS 

F205 

61L 60247352T 

47KaM5%l/6W 

1 

PCS 

F206 

61L 60247352T 

47BaM5%l/6W 

1 

PCS 

F24D 

61L 60251352T 

51KaM-t-5%l/6W 

1 

PCS 

F241 

61L 60251352T 

51KaM-t-5%l/6W 

1 

PCS 

F236 

61L 60262152T 

620 CHy[5%l/6W 

1 

PCS 

P237 

61L 60262152T 

620 CHy[5%l/6W 

1 

PCS 

F234 

61L 60291152T 

CFR 910 CHV4-5%1/6W 

1 

PCS 

F235 

61L 60291152T 

CFR 910 C1M-5%1/6W 

1 

PCS 

EB902 

71L 55 19 T 

FERRTE ffiA) 9X3. 5XD. 8 

1 

PCS 

ZC0O2 

93L 39 5452T 

ZE]SERm2E2 

1 

PCS 

ZC903 

93L 39 7752T 

ZHNERtEQ 

1 

PCS 

E901 

93L 6026T52T 

FraHERnCLE FR107 

1 

PCS 

E902 

93L 6038P52T 

PS102R 

1 

PCS 

E205 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 

E206 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 
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E207 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 

E208 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 

EEOg 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 

E210 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 

E903 

93L 64 1152T 

1M148 

1 

PCS 

IG903 

56L 158 4 T 

A HrL431 

1 

PCS 

(502 

57L 419 PP T 

2PC945P 

1 

PCS 

(501 

57L 420 PP T 

2PA733P 

1 

PCS 

Oil 

64L700J 1020Ar 

lOOOPF 50V PEN 

1 

PCS 

(204 

64L700J 1040Ar 

0. IIF 50V PEN 

1 

PCS 

(205 

64L700J 1040Ar 

0. IIF 50V PEN 

1 

PCS 

(206 

64L700J 1040Ar 

0. IIF 50V PEN 

1 

PCS 

009 

64L700J 1040Ar 

0. IIF 50V PEN 

1 

PCS 

036 

64L700J 1040Ar 

0. IIF 50V PEN 

1 

PCS 

(221 

64L701J4740Ar 

0. 47uF 50V 

1 

PCS 

(222 

64L701J4740Ar 

0.47uF 50V 

1 

PCS 

(208 

65L 442331131 

330IJNV)50V 

1 

PCS 

(298 

65L 444471 51 

470P/50VnP 

1 

PCS 

(299 

65L 444471 51 

470P/50VnP 

1 

PCS 

008 

65L 450104 TT 

0. IIF 48a20%50VY5V 

1 

PCS 

020 

65L517Ba02 5T6052 

lOOOPF 10%Y5P 500V 

0 

PCS 

021 

65L517Ba02 5T6052 

lOOOPF 10%Y5P 500V 

0 

PCS 

020 

65L517Ba02 5T6213 

lOOOPF 10%Y5P 500V 

1 

PCS 

021 

65L517Ba02 5T6213 

lOOOPF 10%Y5P 500V 

1 

PCS 

020 

65L517Ba02 5T6285 

lOOOPF 10%Y5P 500V 

0 

PCS 

021 

65L517Ba02 5T6285 

lOOOPF 10%Y5P 500V 

0 

PCS 

007 

67L 309220 TT 

221F -t-20% 50V 

1 

PCS 

(207 

67L 309479 TT 

4. 7LF -t-20% 50V 

1 

PCS 

024 

67I215B4713Hr 

4701F 16V LTm71MCniV 

1 

PCS 

026 

67L215B4713Hr 

4701F 16V LTm71MCniV 

1 

PCS 

(201 

67L215a514Hr 

DCWESR 1501F 25V 

1 

PCS 

(223 

67L215a514Hr 

DCWESR 1501F 25V 

1 

PCS 

(503 

56L 566 10 

S[4431IY-Tl-SNr 

0 

PCS 

(504 

56L 566 10 

S[443inf-Tl-SNr 

0 

PCS 

1201 

56L 608 1 

TU451AD 

1 

PCS 

1201 

56L 622 1 

BA9741F SNT 

0 

PCS 

(503 

56L 763 4 

MBEEl' 

0 

PCS 

(504 

56L 763 4 

MBEEl' 

0 

PCS 

(505 

57L417 4 

R\ffiS3904/PH U PS-SMI 04 

1 

PCS 

(506 

57L417 4 

H\ffiS3904/PH U PS-SMI 04 

1 

PCS 
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(J07 

57L417 6 

R\ffiS390e/PH U PS-SMI 06 

1 

PCS 

(J08 

57L417 6 

R\ffiS3906/PH U PS-SMI 06 

1 

PCS 

(J02 

57L 760 4 

DrAL44WA. W 8CHy[SNT( 7 

1 

PCS 

(JOl 

57L 760 5 

D[a44WA. W 8CHy[SNT( 8 

1 

PCS 

(J03 

57L 763 3 

PCMll SO 8 AB SNT 

1 

PCS 

(J04 

57L 763 3 

PCMll SO 8 AB SNT 

1 

PCS 

11929 

6116603000 

CH PR OOM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

11931 

6116603102 

CH PR IK OM-t- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P216 

6116603221 

CH PR 220 CHV4- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

P217 

6116603221 

CH PR 220 CH4- 5% 1/ 16W 

1 

PCS 

11925 

6116603362 

CHP 3. 6K OMl/16W 

1 

PCS 

11212 

6116603392 

CHP 3. 9K OMl/16W 

1 

PCS 

11213 

6116603392 

CHP 3. 9K OMl/16W 

1 

PCS 

11927 

6116805102 

CH PR IK OM-t- 5% 1/ low 

1 

PCS 

11928 

6116805102 

CH PR IK (HVT-t- 5% 1/ lOW 

1 

PCS 

11926 

6116805242 

CHP 2.4KHy[l%l/10W 

1 

PCS 

11924 

6116805333 

CH P 33KHy[l% 1/ low 

1 

PCS 

11208 

6116805472 

CH8P 4. 7K HM-t- 5%1/1 

1 

PCS 

F209 

6116805472 

CH8P 4. 7K (HM-t- 5%1/1 

1 

PCS 

8912 

61U206101 

(HP 100 (Hy[5%l/8W 

1 

PCS 

8930 

61U206101 

(HP 100 (Hy[5%l/8W 

1 

PCS 

8915 

61U206103 

(HP 10iaM5%l/8W 

1 

PCS 

8901 

61U206105 

(HP 1M1M5%1/8W 

1 

PCS 

8902 

61U206105 

(HP 1M1M5%1/8W 

1 

PCS 

8904 

61U206105 

(HP 1M1M5%1/8W 

1 

PCS 

8905 

61U206105 

(HP 1M1M5%1/8W 

1 

PCS 

8224 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM- 5W8W 

1 

PCS 

8225 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM- 5W8W 

1 

PCS 

8226 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM-5W8W 

1 

PCS 

8227 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM-5W8W 

1 

PCS 

8228 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM-5W8W 

1 

PCS 

8229 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM-5W8W 

1 

PCS 

8230 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM-5W8W 

1 

PCS 

8231 

61U206152 

(HPR 1. 5K (HM-5W8W 

1 

PCS 

8916 

61U206240 2F 

(HP 24KHy[%l/8W 

1 

PCS 

8909 

61U206472 

(HP 4. 7BaM5%l/8W 

1 

PCS 

8910 

61U206472 

(HP 4. 7iaM5%l/8W 

1 

PCS 

8911 

61U206472 

(HP 4. 7iaM5%l/8W 

1 

PCS 

8906 

61U206754 

(HP 750K[Hy[5%l/8W 

1 

PCS 

8907 

61U206754 

(HP 750iaM5%l/8W 

1 

PCS 
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G910 

6515805104 32 

CHP 0. IIF 50VX7R 

1 

PCS 

G927 

65L5805104 32 

CHP 0. IIF 50VX7R 

1 

PCS 

C203 

65L5805105 27 

CHP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C209 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C210 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C211 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C212 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C219 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C220 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C224 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

C225 

65L5805105 27 

(HP IIF 25V Y5V 0805 

1 

PCS 

E203 

93L 39S 3 T 

E152-ai 

1 

PCS 

E204 

93L 39S 3 T 

E152-ai 

1 

PCS 

E203 

93L 39S 8 T 

ZDPIZLIB RHVT 

0 

PCS 

E204 

93L 39S 8 T 

ZDRIZLIB RHVT 

0 

PCS 

ZC904 

93L 39S 16 T 

SM14737A1 1WD0-214A: 

0 

PCS 

ZC904 

93L 39S 19 T 

PIZ/. 5B 

1 

PCS 

ZC901 

93L 39S 20 T 

FLZ22B W RHVT 

1 

PCS 

E201 

9312004 1 

SM1240L\5(ED SNT 

0 

PCS 

1:202 

9312004 1 

SM1240L\5(ED SNT 

0 

PCS 

E201 

9312004 2 

SF24/PA^IT-SNr 

1 

PCS 

1:202 

9312004 2 

SF24/PA^IT-SNr 

1 

PCS 

E201 

9312004 3 

ncHi 

0 

PCS 

1:202 

9312004 3 

nciD 

0 

PCS 


705L 780 57 01 

Q903 P^Y 




51L 200 1 

□ □ □ 

0 

G 

(503 

57L 723 3B 

2SK2761- OINR 

0 

PCS 

(503 

57L 724 4 

2SK2996 

1 

PCS 


90L 407 2 

HAT SIMC 

1 

PCS 


MU730 8128 

SCREWMx8 

1 

PCS 


705L 780 57 02 

(>901 ASS'Y 



C]^l 

87L 501 12 Q 

PC SOCKET 

1 

PCS 

C]^l 

87L 501 12 FF 

PC SOCKET 

0 

PCS 


951205S354022 

IH^ESS 

1 

PCS 


96L 29 4 

StHMCTEffi IiyCSA 

1 

PCS 


705L 780 57 15 

1:910/1:912 ASS'Y 




9015064 1 

lEAT SIMC 

1 

PCS 

E910 

93L 60217 

EME29L lOA lOOV SANKEN 

1 

PCS 

E910 

93L 60224 

KHOALO 

0 

PCS 

E912 

93L 60235 

Ka0A)6(F10P06O 

1 

PCS 
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E912 

93L 60236 

nOE EME26L SANKEN 

0 

PCS 


MU730 8128 

SCBEWMx8 

2 

PCS 


705L780KB34 28 

(ABT ASS'Y 




5LJ6012 1 

UFT-RBRFR 

1 

PCS 


12L 394 3 

KDT-PCRCN 

6 

PCS 


15L5925 2 

BASEST 

1 

PCS 


15LJ6050 1 

ffiAKET 

3 

PCS 


19L 573 1 

SPFIN3 

1 

PCS 


19L 580 1 

STAND OIP 

1 

PCS 


33L4M7 OM L 

OAERTILT 

1 

PCS 


33L4648 OM L 

OAER STAND 

1 

PCS 


33L4M9 OM L 

KITFR TIFT 

1 

PCS 


33L4650 m X 

HITFR SPRLG 

1 

PCS 


34LL192 OM B 

SFKBCX-F 

1 

PCS 


34LL193 OM B 

SFKBCX-B 

1 

PCS 


34LL194 OM B 

UTAND 

1 

PCS 


34LL195 m B 

STAND UFT 

1 

PCS 


34LL196 OM B 

BASE 

1 

PCS 


37L 477 1 

HNE ASSY 

1 

PCS 


78L 311 4 L 

SPEAKER 

1 

PCS 


78L 311 4 R 

SPEAKER 

1 

PCS 


ML 330 6 47 

SCEEW3>Eniin 

2 

PCS 


aL 130 8120 

SCEEWSmiaS 

6 

PCS 


aL 130 12120 

SaEW3NM12 

2 

PCS 


aL 130 12120 

SCEEW3NM12 

4 

PCS 


aL 330 8120 

SaEW3X8rMi 

3 

PCS 


aL 330 8120 

SCFEW3X8rm 

2 

PCS 


aLL030 8128 

SCEEW 

4 

PCS 


W3L4646 OM L 

OAFRUFT 

1 

PCS 
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